ś. | P. 
JULIUSZ 


Czerwiec-DZIERŻYMIRSKI 


kapitan A.K. w okresie walki konspiracyjnej 1939—1945, inwalida 
wojenny, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Inwalidów Wojen- 
nych P.R.L. jednocześnie członek Zarządu Okręgu i Oddziału Związku 
Inwalidów Wojennych P. R. L. w Krakowie, odznaczony Krzyżem Virtuti 
Militari, Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami 


przeżywszy lat 52, zmarł nagle dnia 8 listopada 1959 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce 
wiecznego spoczynku nastąpi w dniu 11-go listopada br. o godzinie 12. 


Na ten smutny obrzęd zapraszają wszystkich Inwalidów Wojennych 
i Wojskowych 


Zarząd Oddziału Związku Zarząd Okręgu Związku 
Inwalidów Wojennych PRL Inwalidów Wojennych PRL 


w Krakowie w Krakowie 


RZEMIEŚLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
STOLARZY i PRACOW. POGRZEBOWYCH 

Zakład Nr 3 ROR 
Kraków, ul. Mikołajska 14 — Tei 552-05 DEF 


